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1/1 Fiche technique 


Toebehoren 
FG-AC-WIF1Z1 
Accessories 


FG-AC-WIF1Z1 


INWFIFGL001I000 


Voeding 
via BI/UI 
Alimentation 


Afmetingen 
mm 
127-50-17 
mm 
Dimensions 


Gewicht 
g 
80 
g 
Poids 


WiFi 
2.4 GHz 
WiFi 


Temperatuur bereik 
°C 
0-40 
°C 
limite de fonction température 


Vochtigheid bereik 
% 
<93 
% 
limite de fonction humidité 


Afmetingen 
Dimensions 


Aansluitschema 
Schéma de raccordement 


Informatie 
Information 


Fabriekscode 
Code de fabrication 
WiFi 
WiFi 
Type 
Type 
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